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SUMMARY 


Effect of light and temperature on the germination of Asparagus officinalis L. Seeds 
of Asparagus officinalis L. germinated under controlled periods of light and at different 
ranges. 

Germination reached its optimum at 259 C. No statistically meaningful result was 
observed in the germination rate of the seeds under different light periods. 


INTRODUCCION 


El estudio de la especie A. officinalis L., reviste gran interés por varios 
motivos teóricos y prácticos, entre los cuales se destacan la complejidad que 
presenta la determinación temprana del sexo (Bozzini, 1959; Flory, 1932; 
Ghisleni, 1949 y 1958; Rick y Hanna, 1943; Robbins y Jones 1926; Tiedjens, 
1924)'y la creciente importancia económica de la especie (Ellison y colab. 
1960; Scheer y colab. 1960). El propósito del presente trabajo es contribuir 
al estudio de su fisiología en el aspecto de la germinación. Investigaciones 
de esta índole permiten conocer los mecanismos internos del funcionamien 
to de las plantas tan necesarios para interpretar y resolver problemas aplica 
dos (Mayer, 1963; Sánchez, 1965; Soriano, 1953). Cabe señalar que los apor 
tes realizados en este aspecto no contemplan las variables estudiadas por no 
sotros (Borthwick, 1925). 


MATERIALES Y METODOS 


Se utilizaron semillas provenientes de los campos de cultivos de la Fa 
cultad de. Agronomía y Zootecnia de la U.N.T. Las mismas fueron recolec 
tadas en febrero de 1970 e inmediatamente utilizadas en el lapso de diez 
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días). Se colocaron las semillas sobre algodón y papel de filtro húmedo, еп 
cajas de acrílico. La luz suministrada provenía de un panel de tubos fluo 
rescentes, cuya intensidad fue graduada adaptando la distancia a que se en 
contraban los cultivos, de manera de igualarla a la luz del día, por medio 
Фе ип fotómetro electrónico de alta sensibilidad. 
Para ensayos en oscuridad se cubrieron las cajas con plástico negro. En 
todos ellos se efectuaron tres repeticiones de 20 semillas cada una. 
Los ensayos efectuados fueron: 
“A” - Efecto de la luz continua y de las temperaturas de 20° y 25? С so 
bre la germinación de A. officinalis, 
“В” - Efecto de la alternancia de luz-oscuridad y tempgraturas de 20° y 25° 
С sobre la germinación de semillas de A. officinalis, 
“С” - Efecto de la alternancia de luz-oscuridad y temperaturas de 20°, 25%y 30° 
С sobre la germinación de semillas de А. officinalis. 
“D” - Efecto de la alternancia de temperatura de 20? y 25° С con luz con 
tinua, sobre la germinación de semillas de A. officinalis. 
“E” - Efecto de la oscuridad permanente sobre la germinación de semillas 
de A. officinalis. 


RESULTADOS Y DISCUSION 


Los cuadros que acompañan la presentación de cada ensayo expresan el 
número y porcentaje de semillas germinadas. 
Ensayo “А” : Efecto de la luz continua y de las temperaturas de 20° y 25° С 
sobre la germinación de semillas de A. officinalis. 


CUADRO 1 
días 25°С z 20°С 
4 10 (16$) --- 
5 26(43%) en. 
6 40 (66%) 5(8%) 
7 48 (80%) 20 (33%) 
8 52 (86%) 33 (55%) 
9 54 (90%) 41 (68%) 
10 55 (91%) 46 (76%) 
11 55 (91%) 51(85%) 


12 55 (91%) 54 (90%) 
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En el gráfico N? 1 se observan los porcentajes de germinación de las semi 
llas a 20? y 25? C. El desplazamiento de la curva de 20? C. hacia la derecha 
señala el retardo en la germinación debido а esa temperatura. La curva de los 
259 С alcanza una germinación del 90% al noveno día, porcentaje que recién 
es alcanzado por las semillas a 20? C a los doce días. 


Ensayo “B”: Efecto de la alternancia de luz-oscuridad y temperaturas de 20% 
y 25° С sobre la germinación de semillas de A. officinalis. 
Los tratamientos a que fueron sometidas las semillas fueron: 


1. 8 horas а 209 С en oscuridad y 16 horas a 25° С en luz 
2. 8 horas a 209 С en luz y 16 horas а 259 С en oscuridad 


CUADRO II 
días Tratamiento 1 Tratamiento 2 
4 10$) 5(8%) 
5 18(30%) 19(31%) 
6 40(66%) 42 (70$) 
7 49 (81%) 48 (80$) 
8 54 (90$) 55(91%) 
9 58(96%) 57(95%) 


Los resultados son similares еп ambos tratamientos, según se observa еп 
el gráfico N* 2 donde ambas curvas son análogas 


Ensayo “С”: Efecto de la alternancia de luz-oscuridad y temperaturas de 209, 
259 y 30° C sobre la germinación de semillas de A. officinalis. 


Tratamientos efectuados: 
1. 8 horas a 30? С en oscuridad y 16 horas a 20? C en luz. 
2. 8 horas a 20? C en luz y 16 horas a 30? C en oscuridad. 
3. 8 horas a 30? C en oscuridad y 16 horas a 25? C en luz. 
4. 8 horas a 25? C en luz y 16 horas a 30? C en oscuridad. 
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CUADRO ш 

días Tratam, | Tratam., 2 Tratam, 3 Tratam, 4 
4 ... 103) 4(6%) 2(3%) 

6(10%) 6(10%) 22(36$)  8(13%) 

6 24(40%) 28 (46%) 33(55%) 17(28%) 
7 34(56%) 39 (65$) 37(61%) 33 (55%) 
8 44(73% 45(75%) 40(66%) 40(66% 
9 47(87% 49(81%) 44 (73%) 42 (70%) 
10 50(83%) 49(81%) 47(78$) 42(70%) 
11 50(83%) 49 (81$) 47(78%) 42(70%) 


Como se puede apreciar еп el gráfico N? 3, en el que se representan los 
resultados de estos tratamientos, hay una estrecha similitud entre las cuatro 
curvas, prácticamente sin dispersión de los datos. Para su tratamiento estadísti 
co se efectuó el cálculo del coeficiente de correlación, hallándose, para una 
correlación recta de,los 4 al 9, un coeficiente de + 0.96. 

La correlación curva para el total de los días es mayor de 0,99, о sea 
casi perfecta. 

Sólo cabe agregar que, aunque no es estadísticamente significativa, la cur 
va de menor rendimiento (tratam.4) es la que corresponde a las semillas con 
mayor permanencia a mayor temperatura. No se observó efecto alguno en la 
alternancia de luz-oscuridad. 


Ensayo “D”: Efecto de la alternancia de temperaturas de 20% y 25% С con 
luz continua sobre la germinación de semillas de A. officinalis. 


Se mantuvieron las semillas con luz continua y con las siguientes alter 
nancias de temperatura: 


1. 8 horas а 25? С y 16 horas а 20° С 


2. 8 horas a 20° С y 16 horas a 25° С 
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CUADRO IV 
días Tratamiento 1 Tratamiento 2 
4 z 10$) 
5 9 (15$) 9 (15$) 
6 23 (38%) 32 (53%) 
7 41 (68%) 46 (76%) 
8 44 (73%) 51 (851) 
9 49 (85%) 51 (85%) 
10 51 (85%) 52 (86%) 


Como se observa en el gráfico М9 4, la curva correspondiente al trata 
miento 2 presenta mayor pendiente, que, aunque no se traduce por una di 
ferencia estadísticamente significativa, señala una influencia favorable de la ma 
yor permanencia a 25° С. 

Ensayo “E”: Efecto de la oscuridad permanente sobre la germinación de las 
semillas de A. officinalis. 


CUADRO V 

días 20°С 25°С 30°С 

3 - 10$) 2 (3%) 
5 2(3%) 29 (48%) 22 (36%) 
6 10(16%) 42 (70%)  29(48%) 
7 14 (23$) 46 (76%) 30(50%) 
8 22 (36%) 49 (81$) 32 (53$) 
9 27 (45%) 51 (85$) 36 (60$) 
12 36 (60%) 51 (85%) 39 (65%) 
13 37(61%) 51 (85%)  40(66%) 


El gráfico М° 5, correspondiente а este ensayo, evidencia que los mayo 
res porcentajes de germinación corresponden a la temperatura de 259 С y los 
menores a las de 20° С. 

En el gráfico N? 6, se representan los porcentajes de germinación a dife 
rentes temperaturas (10% С, 20° С, 25% С, 30° С), en diferentes períodos 
de tiempo (5,7,9,12,14 días). El pico de mayor germinación se obtiene a los 
259 С, siendo también el más precoz. 
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Se ha efectuado el estudio comparativo entre los experimentos correspon 
dientes a la germinación a 259 С en luz y en oscuridad, no encontrándose di 
ferencias significativas entre los dos ensayos. 
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